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一 、 封装 介绍 


PGC1KG LPG100 产品 采用 Wire bond 打 线 方 型 扁平 式 (QFP) 封装 形式 。 其 


封装 尺寸 为 16xl6mm，Pin 脚 数 为 100，Pin 脚 间 距 为 0. 5mm， 最 大 封装 厚度 为 
1. 60mm。 
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=. 封装 尺寸 和 管 脚 


第 二 章 封装 尺寸 和 管 脚 


(一 ) ”封装 外 形 尺寸 
表 1 外 形 尺 十 数值 
单位 为 毫米 
ИТ — ж 3 H 
АЎ а аве ах (797 [Ж | дня Гал 
р 15. 8 16.0 16.2 А - ú 1.60 
р1 13.9 14.0 14.1 АТ 0. 05 = 0.15 
E 15.8 16.0 16.2 A2 1. 35 1. 40 1. 45 
El 13.9 14.0 14.1 A3 0.59 0.64 0.69 
e 0.4 0.5 0.6 b 0.17 - 0.27 
І. 0. 45 0. 60 0. 75 bl 0.17 0. 20 0. 23 
с 0. 13 = 0.18 с1 0. 12 0. 127 0. 134 


~ 
ВТМ Е-МАКК 2-01.8+0.1 DEP одаи 


ле 
\ 


-一 


ТОР Е-МАКК 2—21.8+0.1 DEP 0.1+0.05 


INDEX @1.2+0.1 DEP 0.2+0.1 
ДА 
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第 二 章 IP SESA E 


PGC1KG LPG100 产品 的 user 10 数 为 80。 


表 2 产品 管 脚 定义 


管 脚 名 称 


管 脚 类 型 


方向 


管 脚 说 明 


用 户 IO 管 脚 


DIFFI[LIO] XX_NN[PN] 


THER 


输入 /输出 


普通 用 户 IO。 

(1) DIFFI, 表示 支持 差分 信号 输入 和 伪 差 
分 输出 ; DIEFFIO ， 表 示 文 持 差 分 信号 输入 
和 真 差分 输出 , 能 够 用 于 LVDS 类 型 的 信号 
发 送 和 接收 ; 

(2) “ХХ”, 表示 Bank 序号 ， 可 取 ВО, 
B1，B2，B3，B4，B5; 

(3) “NN”, 表示 Bank 内 可 编程 IO 组 的 
序号 ， 从 0 开始 递增 ; 

(4) [BN]:“P” 表 示 差 分 对 的 正 端 ,，“N” 
表示 差分 对 的 负 端 ; 
上 电 复 位 期 间 ， 普 通用 户 IO 为 低 电 平 ; 
完成 上 电 复 位 但 未 配置 时 , 普通 用 户 IO ЖА 
态 为 下 拉 ; 
配置 期 间 ， 普 通用 户 IO 状态 为 下 拉 ; 


рани 


配置 " 


ІЧТ НАС М 


RHEN 


双向 
CHIR) 


配置 状态 复 用 管 脚 ， 当 做 配置 管 脚 时 : 

上 电 复 位 期 间 ， 为 低 电 平 ; 

完成 上 电 复 位 但 未 配置 时 , 为 开 漏 , 弱 上 拉 ; 
在 配置 过 程 中 ， 为 开 漏 ， 弱 上 拉 ; 
在 初始 化 过 程 中 , 该 管 脚 可 以 由 外 部 输入 低 
EF, 用 于 指示 错误 或 者 延迟 配置 。 在 配置 
过 程 中 , 该 管 脚 作为 配置 错误 的 指示 状态 输 
出 ， 为 低 表 示 配 置 过 程 中 出 现 错误 ; 


CFG_DONE 


ЯЛЕ 


《 开 漏 ) 


配置 状态 复 用 管 脚 , 内 置 弱 上 拉 电 阻 ,当做 
配置 管 脚 时 ， 作 为 配置 完成 指示 状态 输出 ， 
为 高 表示 配置 完成 ; 

在 配置 之 前 或 者 配置 过 程 中 该 管 脚 被 驱动 
为 低 电 平 ; 在 配置 完成 后 , 该 管 脚 可 以 由 外 
部 继续 驱动 为 低 电 平 ,一 旦 内 部 启动 时 序 发 
现 CFG_DONE 为 低 电 平 , 那么 内 部 的 启动 
电路 继续 保持 直到 CFG_DONE 变 为 高 电 
平 才 会 继续 执行 启动 过 程 ; 


RSTN 


复 用 管 脚 


输入 


复 用 的 复位 管 脚 ,， 内置 弱 上 拉 电 阻 ,当做 复 
位 管 脚 时 ,用 于 重新 启动 配置 流程 , 低 有 效 ; 
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管 脚 名 称 


管 脚 类 型 


方向 


管 脚 说 明 


建议 


户 在 使 用 过 程 中 在 芯片 外 部 用 电 
上 拉 RSTN (内 部 弱 上 拉 电 阻 的 阻 值 一 般 为 


H 


га 


20kOhms 以 上 ， 上 拉 强 度 较 弱 )， 当 该 管 脚 
为 低 电 平 , FPGA 进入 复位 状态 , 所 有 的 VO 


处 于 弱 下 拉 ; 


СЕб СІК 


复 用 管 脚 


输入 /输出 


配置 复 用 时 钟 管 脚 ， 
配置 管 脚 时 ; 


在 从 SPI 配置 模式 , 该 
从 外 部 获取 配置 数据 ; 
在 主 SPI 配置 模式 , 该 


内 置 弱 上 拉 电 阻 ， 当 做 


m 


脚 作为 时 钟 输入 以 


и 


脚 作为 时 钟 输出 以 


从 外 部 获取 配置 数据 ， 在 此 模式 ， 需 外 接 


1kOhms 上 拉 电 阻 ; 
主 SPI 模式 和 从 SPI 


模式 允许 同时 可 用 , 但 


是 不 允许 同时 ) 


j 这 两 种 模式 访问 ; 


TCK 


H 
шў 


В 


用 JTAG 测试 时 钟 时 钟 输入 管 脚 ， 需 外 


接 4.7kOhms И КА ЊЕН; 


TMS 


H 
шў 


В 


УЯ Еу ЊН, 


用 JTAG 测试 模式 选择 输入 管 脚 ; 内 置 
上 拉 到 УССТОО; 


TDI 


В 


用 JTAG 测试 数据 输入 管 脚 ; 
У ЕН, ЕФ) УССІОО; 


内 置 弱 上 


TDO 


> 
T 


Er НАЈ 


BH, EFI] VCCIO0; 


JTAGEN 


e el el 这 | g 
Іў 


H 
шӯ 


АЈ 


为 控制 管 脚 ， 该 功能 


该 端口 为 用 户 ІО, 
了 用 户 模式 下 ， 


电 
THI JTAG 端口 行 
在 用 户 模式 下 可 月 


昌 ， 即 在 配置 模式 下 ， 
默认 状态 为 弱 下 拉 ; 


x JTAG 管 脚 配置 为 配置 /O 时 ， 该 端口 


复 
| 
ЕЈ 
99 
я 
拉 
ЯН JTAG 测试 数据 输出 管 脚 。 内置 弱 上 
拉 
p] 
H 
1 
在 
= 
为 


ЭЯ” WO， 状 态 由 用 户 控 制 ; 


当 JTAG 管 脚 作为 月 
变 成 了 专用 输入 ,用 来 控制 JTAG 管 脚 是 


НР IO FF, JTAGEN 


否 可 用 ; 默认 状态 为 弱 下 拉 ; 


J 1O 功能 ; 


在 JTAGEN 为 专用 VO 的 情况 下 : 
(1) 当 为 低 电 平 , JTAG 管 脚 作为 普通 用 


(2) 当 为 高 电 平 ，JTAG 管 脚 作为 JTAG 


配置 管 脚 的 功能 ; 


FCS_N 


复 用 管 脚 


输出 


复 用 配置 管 脚 ,外 部 主 SPI 配 置 模 式 使 用 ， 
(1) Е SPI 模式 下 ， 低 


号 给 外 部 Flash; 
(2) 配置 完成 后 ， 
H: 


了 效 输出 片 选 信 


可 以 作为 用 户 IO 使 


МКО 50 


ЯА 


输入 /输出 


复 用 SPI 配置 管 脚 ， 


(1) MISO， 主 SPI 模式 串 行 数据 输入 ; 
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管 脚 名 称 管 脚 类 型 方向 管 脚 说 明 
(2) SO， 从 SPI 模式 串 行 数据 输出 ; 
主 SPI 模式 和 从 SPI 模式 允许 同时 可 用 ， 
但 是 不 允许 同时 用 这 两 种 模式 访问 ; 
MOSI SI 复 用 管 脚 | 输入 /输出 | # H SPI 配置 管 脚 ; 
(1) MOSI， 主 SPI 模式 串 行 数据 输出 
(2) SI， 从 SPI 模式 串 行 数据 输入 ; 
E SPI 模式 和 从 SPI 模式 允许 同时 可 用 ， 
但 是 不 允许 同时 用 这 两 种 模式 访问 ; 
FCSLN 复 用 管 脚 | 输入 复 用 SPI 配置 管 脚 ， 内 置 弱 上 拉 电 阻 ; 
从 SPI 模式 ， 低 有 效 片 选 输入 ; 
SCL 复 用 管 脚 | 输入 从 PC 模式 时 钟 输入 ; 需要 外 接 弱 上 拉 电 
开 漏 ) | RE; 
SDA FHER | 输入 /输出 | ОС 模式 数据 输入 /输出 ; 需要 外 接 弱 上 拉 
СЕЊ) | EH; 
SPAL CLK 复 用 管 脚 | 输入 从 并 X16 配置 方式 的 时 钟 输入 ; 
SPAL С5 М 复 用 管 脚 | 输入 从 并 X16 配置 方式 的 使 能 输入 ; 
SPAL RDWR_N 复 用 管 脚 | 输入 从 并 X16 配置 方式 的 读 写 控制 输入 ; 
1: 读 ; 0: 写 ; 
SPAL_BUSY 复 用 管 脚 | 输出 从 并 X16 配置 方式 的 忙碌 指示 位 ; 
回 读 期 间 ， 如 果 数 据 没 准备 好 ， 则 
SPAL_BUSY 变 高 ; 
SPAL _D15~SPAL БО | ЕНЕН | 输入 /输出 | 从 并 X16 配置 方式 的 数据 总 线 ; 
时 钟 ，PLL 
CLK[0,1,.2][PN]_[B0,B | 复 用 管 脚 | 输入 专用 全 局 时 钟 输入 管 脚 ; 还 可 以 作为 普通 
1,…,B5] 用 户 IO 使 用 。 每 个 Bank 提供 0-3 个 管 
ЫІ; 
(12 10, 1, 21: 时 钟 管 脚 序号 ; 
(2) [P.N]: 时 钟 管 脚 互补 差分 的 正 端 和 
负 端 ; 
(3) [B0,B1,…,B5]: Bank 序号 ; 
PLL[0,1]_CLKIN_[PN] | 复 用 管 脚 | 输入 可 选 的 PLL 输入 ，PLL 可 以 选择 从 这 些 
管 脚 直接 输入 时 钟 ; 其 还 可 以 作为 普通 用 
А VO 使 用 ; 
(1) [0,1]: 对 应 PLLO 和 PLL1; 
(2) [P.N]: 时 钟 管 脚 互补 差分 的 正 端 和 
负 端 ; 
PLL[0,1] СТКЕВ [РМ | БН | 输入 可 选 的 PLL 反馈 时 钟 输入 ，PLL 可 以 选 
] 择 从 这 些 管 脚 来 外 部 反馈 时 钟 ; 其 还 可 以 
作为 普通 用 户 IO 使 用 ; 
(1) [0,1]: 对 应 PLLO #l PLL1; 
(2) [P.N]: 时 钟 管 脚 互补 差分 的 正和 负 
端 ; 
电源 
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VCC 电源 外 部 供电 电源 ， 支 持 2.5V 或 3.3V， 给 内 
核 逻辑 提供 电源 ; 
VCCIO[0,1,2,3,4,5] 电源 ПО Bank 电源 ; 
VSS Hh Еј МСС 相关 的 地 ; 


注 : 1. 配置 的 复 用 管 脚 当做 用 户 WO 时 ， 状 态 与 用 户 IO 管 脚 相 同 
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表 3 Pin name list 


Pin Number | Pin Name(Function Name) 

1 DIFFI_B5_2P/PLL0_CLKIN_P 

2 DIFFI_B5_2N/PLL0_CLKIN_N 

3 DIFFI_B5_4P/CLK0P_B5 

4 DIFFI_B5_4N/CLK0N_B5 

5 VCCIO5 

6 VSS 

7 DIFFI_B5_6P 

8 DIFFI_B5_6N 

9 DIFFI_B5_8P 

10 DIFFI_B5_8N 

11 VCCIO4 

12 DIFFI_B4_3P/CLK0P_B4 

13 DIFFI_B4_3N/CLK0N_B4 

14 DIFFI_B4_4P 

15 DIFFI_B4_4N 

16 DIFFI_B4_6P 

17 DIFFI_B4_6N 

18 DIFFI_B3_0P 

19 DIFFI_B3_0N 

20 DIFFI_B3_2P/CLKOP_B3 

21 DIFFI_B3_2N/CLKON_B3 

22 VSS 

23 VCCIO3 

24 DIFFI_B3_6P 

25 DIFFI_B3_6N 

26 VCCIO2 

27 DIFFI_B2_25P/FCS_N 

28 DIFFI_B2_25N 

29 DIFFI_B2_23P 

30 DIFFI_B2_23N 

31 DIFFI_B2_21P/CFG_CLK 

32 DIFFI_B2_21N/MISO_SO 

33 VSS 

34 DIFFI_B2_17P/CLK0P_B2 

35 DIFFI_B2_17N/CLKON_B2 

36 DIFFI_B2_15P 

37 DIFFI_B2_15N 

38 DIFFI_B2_13P/CLK1P_B2 
8/10 


PK03017_PGC1KG_LPG100 


ЦЕ 深 册 市 紫光 同 创 电子 有 限 公司 


SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.LTD 第 二 章 封装 尺寸 和 管 脚 
39 DIFFI_B2_13N/CLKIN_B2 
40 DIFFI_B2_11P 
41 DIFFI_B2_11N 
42 DIFFI_B2_7P 
43 DIFFI_B2_7N 
44 VSS 
45 DIFFI_B2_5P 
46 VCCIO2 
47 DIFFI_B2_5N 
48 DIFFI_B2_1P/FCSI_N 
49 DIFFI_B2_1N/MOSI_SI 
50 VCC 
51 DIFFI_B1_24N 
52 DIFFI_B1_24P 
53 DIFFI_B1_20N 
54 DIFFI_B1_20P 
55 УССЮІ 
56 VSS 
57 DIFFI ВІ 18м 
58 DIFFI ВІ 18Р 
59 РІЕЕІ ВІ 163 
60 РІЕЕІ Ві 16Р 
61 РІҒЕІ ВІ 14Р 
62 DIFFI ВІ 12М/СІ КОМ ВІ 
63 DIFFI_ ВІ 12Р/СТКОР ВІ 
64 DIFFI ВІ 103 
65 РІҒЕІ ВІ 10Р 
66 DIFFI ВІ ЗМ 
67 РІҒЕІ ВІ 8Р 
68 РІҒЕІ ВІ 6М 
69 РІҒЕІ ВІ 6Р 
70 DIFFI ВІ 43 
71 РІҒЕІ ВІ АР 
72 VSS 
73 УССЮІ 
74 DIFFI ВІ ОМ 
75 РІҒЕІ ВІ ОР 
76 РІҒЕІ ВО ОМСЕО РОМЕ 
77 РІҒЕІ ВО ОРЛМІТ НАС М 
78 БЕНО ВО 5Р/ЗРАГ. 012 
79 VSS 
80 VCCIO0 
81 DIFFI_BO_8N/RSTN 
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82. БРІЕЕІ ВО ВРЈТАОЕМ 
83 БЕНО ВО ІПУ5РАІ, рз 
84 БЕНО ВО ПР/БРАГ, 02 
85 DIFFI ВО 123/5рА/СІКОМ ВО 
86 РІҒЕІ ВО 12Р/5СТ/СТКОР ВО 
87 РІҒРЕІО ВО 15№СІКІМ ВО 
88 БЕНО ВО 15Р/СІКІР ВО 
89 МС 
90 РІЕЕІ ВО 163/ТМ5 
91 РІҒЕІ ВО 16Р/ТСК 
92 VSS 
93 VCCIO0 
94 DIFFI_ BO_20N/TDI 
95 DIFFI_B0_20P/TDO 
96 DIFFIO_B0_23N 
97 DIFFIO_B0_23P 
98 DIFFIO_B0_27N 
99 DIFFIO_B0_27P 
100 VCC 
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